31. Besondere Kurvenformen.
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3. 1st bei einer Kurve einerseits die negative Halbwelle das Spiegelbild der positiven in bezug auf die Abszissenachse und ist sie andrerseits in bezug auf den Ursprung symmetrisch (s. Fig. 61), so erhalt sie nach vor stehendem nur ungeradeSinusglieder. Hier ist
»(»-») = 3/3.-
Fur ungerade Werte von «, die hier nur in Frage kommen, ist sin K (n — x) = sin x x ,
und daher
sn xn —
Fig. 60.
Fig. .61.
Hieraus folgt, daJB das Integral Ql. 90 a in den bei den Half ten •der Halbwelle von 0 bis nj2 und von rc/2 bis n den gleichen Wert hat. Man braucht also nur von 0 bis nj2 zu integrieren und erhalt
a, = — \y sin xxdx
(90b)
Beispiele. 1. Die rechteckige Stromkurve (Fig. 62), die durch Kommutierung eines Gleichstromes erhalt en wird, entspricht dem dritten der soeben besprochenen Falle. Sie hat daher nur ungerade Sinusglieder und as kann Gl. 90 b verwendet werden.
Fig. 62.
Fig. 63.
Die Ordinate y hat den konstanten Wert J, daher ist
4 f r  .        ,          4J
t = — \ J sin x x ax =--------cos x x
n I                        .    n x
nmetr (s. Fig. 60), so ist
